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A Positive Today: 3 XUI Recovered Today: 4ी 

4X Death Today: 00 X] Active Cases: 92 

SY Sample Positivity today: 2.24% R% Recovery Percentage: 95.97% 
I. Total cumulative Positive COVID-I9 detected since 0.0.2022: 04088 
2. Total Number (%) of COVID-]9 Patients Treated/ Cured since 0.0.2022: 9989] (95.97%) 
3. Total Number (%) of COVID-I9 patients migrated out of state since 0.0].2022;: 3772 (3.62%) 
4. Total Number (46) of COVID-I9 Deaths since 0.0.2022: 333 (0.32%) 
5. Number of samples found negative for COVID-]9 today: 568 
6. Total number of samples sent for COVID-]9 testing today: 447 
7. Total number of cumulative samples found negative since 0.0.2022;: 527454 
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०६४९८६ ë GH 3b बच सकते हैं 
डेंगू से बचाव में ही है समझदारी! 
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दिन में भी मच्छर के पानी न होनें दें जमा खिडकियों व दरवाजों 
काटने से बचें घर के अन्दर को जालीदार रखें 
WO हुये अंगों पर और जाम पास.. ताकि डेंगू मच्छर प्रवेश 
मच्छर रोधी कीम का प्रयोग करे खारि ब न कर पायें 


उसमें अन्डे न दे पाये 
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डेंगू से बचने के लिये घर व कार्य क्षेत्र की 


2 
Da 
& 
à 
2 
c 
S 
a 
Q 
i 
4 
y 
EU 
M 
zs 
ED 
x 


VID-9 


C 
Uttarakhand State Control Room 


Integrated Disease Surveillance Programme 
Directorate of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand, Dehradun 
BERR ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ RRR RRP RRP ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥| ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ eee eee ॥ ॥ ॥ eee 


SS v e ea $ i 
Y i S 
उत्तराखण्ड शासन Tm m > d 
EEEE ॥| ॥ ॥ ॥ ॥ RRR ॥ ॥ ॥ RRR ॥ ॥ eee eee ह ह ॥ eee) 
awa A d 
| 


घर प॒र गाकृर 


नता 


ऐसे लोग अपने बारे में जिले के कोविड कन्ट्रोल रूम में सूचित करें, 
ताकि उन्हें घर पर जाकर टीकाकरण किया जा सके । 
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Detailed Status of Sample Tested 


ti Negative s Positive 
Negative : Positive ti 
Cumulative " Cumulative 
in last 24 2 in last 24 s 
hours Smee hours Sime 
0.0.2022 0.0.2022 


Haridwar — | 99 — 327369 I40604. | 3440 | 8 | 
Rudraprayag I6 l 3543, | o | 3058 34600 | 0 [| 
Total 7 527454 04088 63240 


Details of Districts having Positive COVID-9 Cases 


Almora 4902 4464 4 4 430 
Bageshwar 26] 2056 Fo Lo 9 | I05 
Chamoli 3366 323] 2 3 I30 
Champawat ]993 ]964 [| 2 27 
Dehradun 3887] 3863 32 2I0 466 
Haridwar ]4064 3776 l] 32 245 
Nainital 3459 334] 30 33 55 
Pauri Garhwal 5592 4535 2]l I035 
Pithoragarh 2753 2595 | 0 | 4 54 
Rudraprayag 3058 29]4 2 2 ]40 
Tehri Garhwal 2623 2]59 l | 8 | 455 
U.S. Nagar 9327 8972 5 | 8 | 342 
Uttarkashi ]9]9 I72] 4 E 6 [| 88 
Total 04088 9989] 92 333 3772 
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“>> शापको'विला है im @ 
आजादीका 
= ल्ल्य ERG कवच 


]2 से8 वर्ष आयु वर्ग के 
लाभार्थियों को 
पहली व दूसरी डोज वथा 
8 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 
सभी व्यक्तियों को 
नि:शुल्क बूस्टर डोज 
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COVID-I9 Vaccination 


28th September 2022 


ॐ Sessions Held Today: 755 
¥ Number of Beneficiaries Vaccinated Today: I4095 
* Total Number of Beneficiaries Partially Vaccinated: 9I0759 
* Total Number of Beneficiaries Fully Vaccinated: 8688046 
ऊ Total Number of Beneficiaries Given Precaution Dose: 2027230 
Details of Beneficiaries Vaccinated in Uttarakhand 
T ` Last 24 hrs 
Citizens Health Care Worker Front Line Worker coverage 
Cumulative 
- , 2-4 2-4 ॥ 5 2 है 5-7 s n s " Precaution ist 
giis is Yrs | years ist | years आज | and bose | Doss 6 oks m HUE Beton poer 
ien ane Dese Am Dose Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage Gereg end Dose 
Dose Dose Coverage | Coverage Dose 
| Almora | 207I2 5006 2943 24328 384924 359457 6025 6035 996] 9769 9]987 25 590 
Bageshwar 0485 9032 453 3345 86463 73399 255 2522 2323 2403 58583 5] 646 
Chamoli 5250 589 975 9735 275405 273037 3988 4025 6494 664l I0569 38 328] 
Champawat ]0]4 9348 ]3558 ]398 ]85605 I75563 2257 2324 7594 7602 4566 22 4]4 
Dehradun 73357 52220 ]04476 84438 585258 | ]498360 3725] 36757 30677 3356 4i779] 442 ]45I 
| Haridwar | 76076 4278 844] 54777 524770 | 474422 I7797 7677 48487 48507 350]] 36 334 
| Nainital | 43205 3327 53694 4456 760800 74543 496 406 20I2I 20257 992]5 89 ]93 
| Pauri | 22864 I79]8 32762 38 456633 44024 7927 7954 709 7209 36376 I3 64 
Pithoragarh 6567 28i2 23850 2i9] 328973 320849 4097 45 8325 8426 67858 52 820 
Rudraprayag 9]94 7345 265 248 ]74845 6382 2466 2458 2692 27]5 546l 44 8l0 
Tehri 23837 2232] 3]377 30765 40240 372026 6254 6320 4932 5058 3298 56 605 
| US Nagar | Nagar 63062 5420 93808 927] 363255 | 396946 2509 2639 3487 340 25293 24 360 
| Uttarkashi | 3630 347 8326 696l 237666 228983 3463 3490 5004 56 05922 24 68l 
Total 399253 | 30963 | 534978 | 45653 | 7867007 | 762005 | 20745 | 20332 | 88536 | 8969 | 202230 | 296 | 2799 


